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RHDM - U シリーブ 
公ずお読み < ださい 


この商よ、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 
ご使用の前に本紙をよくお読みいただき、正しいお取0扱いをお願 
いいたします。 


箱の中には 


□ RHDM 力ートリツジ 「 REC - iN 」（1 台) 



□ RHDM US 日アダプターり台) 



□ US 日ケーブル (1 本） 
XA-mini 日:約 70 cm 



□ ラベル シール （1 枚) 


□ セットアップガイド ( Windows 刪り槪 


□ セットアップガイド （Mac OS 聯 （1 枚) 


□ < レグヴ> 接続ガイド （1 枚） 

因呼;、ずお読みください （1 枚）[本紙] 


シリアル奮旨 ( S / N ) をメモします 

シリアル歪号 ( S / N ) は本製お底面に貼られでいるシールに 
ED きしであるに怖の英数きでを（例: A 臣 C 0 987654 ZX ) 
▼シ IJ アル垂号 ( S / N ) を下の枠にメモしでください。 

■■■■■■■■■■■■ 


シリアル歪号 ( S / N ) はが下の際 
に必雲な場含が'あります。 

■ユーザー登録 

♦ http://www.iodata.jp/regist/ 
■ファームウェア善のダウン□-ド 

♦ http://www.iodata.jp/iit)/ 


カートリッジの使い方 


本製品はな下の2通りの使いちびできます。 


本製品の開さ方 



場所を固定して使用する場合におす 
すめの使い方です。 



じ又下のように指をかけて開きます。 



▲Compact モード 
持ち運んで使用する場合におすすめ 
の使い方でホ 


♦指をはさまないよラにごま意くださし、。 

•RHDM USB アダ；プターを開し、たときに、中の力ートリツジ 
が落下しないようごま意くださし、。 

♦USB ケーブル提院中(動作中)は開かないで'< ださい。 

必ずパソコンから取り列•してから開し、てくださし、。 

は障の原因になりまず。 


動作環境 


本製品は下のノ V ソコン環境で使巧できます。 



^よ0託しい巧応機種情報は巧応検索エンジン「円 0 J をご覧ください 
http:/WWW.iodata.jp/pio/ 


•起動届ドライブとしてはご使用いただけません。 

•ご利用の本体との組み合わせにより、スタ; y バイ、休止、スリープサスペン 
ド、レジュームなどの省童力機能はご利用し、ただけなし、場合がありまホ 
♦本製品をまち < レグルと/かコンで併巧できません。 


弊社製 US 曰 3- EXC や C 曰 US 2 シリース'、および電源コンセントに接続していない US 巨ハブ(モニターやキーボードにある US 巨ポート 
を含む）に接続する場合は、別売の AC アダプターが必要となります。じ y (下の別売オプション品をお買いボめくださし、。 

- USB - ACADP 3 (AC アダプター) 


6 

別売の AC アダプター ( USB - ACADP 3) は、こちらでお 買 
いあめいただけます。 

アイオープラザ ■ 

io PLAZA 

http;//www. ioplaza.jp | 



じ J 下の弊社製品 

• iVDR - mini シリーズ - iVDR - S シリーブ - iVDR - H シリーブ ’ IV シリーブ - IVS シリーブ - RHDM シリーブ 


仕様 


▼アダプタ— 


インターフェイス仕様 

USB 2.0, USB 1.1 

電源仕様 

USB パスパワー 

使用温度節回 

5〜35で 

使用湿度節囲 

20〜80%(ただし結露なきこと） 

かお寸法 

86( W)x 151( D)x 19( H ) mm (突起部陈く) 

質量 

約 90 g 


▼力ートリツジ 


定巧 

DC 5.0 V 700 mA 

使用温度節回 

5〜35て 

使用湿度轟回 

20〜另0%(ただし結露なきこと） 

かお寸法 

80.0 ( W ) x 110.0( D ) x 12.7( H)mm 

質量 

約 145 g 

フォーマット 

NTFS 


※日 S に表示される容量よ、計算ち法が異なるため若干減少しているように見えます。 


フオーマツト後の容量についで 

フォーマット後に OS に表示される容量は、計暮方法が異なるために岩干減 
少しでいるよラに見えます。 

♦本製品の容量：1 G 巨=1 ,000 MB J M 目=1,000,000目で計質 
• OS 上で表示される客量：1 G 巨=1 ,024 MB J M 巨=1,048,576巨で計暮 

例）50 0 G 臣の八ードディスクの揚合 


仕様容量 

約己0 0 G 己（二約已00,00 0 M 己） 

OS 上の表示 

約46已 GB (= 約476,837 MB ) 


本製品の録画時間についで 

本製品の録画時間の目ま(こついでは、臥下のよラになります。 


画質モード: TS 靖出巧レート） 

500 GB 

TS 地上デジタル HD レート：最大 20 Mbps 

約53時間 

巨 S デジタル HD レート：最大 24 Mbps 

約44時間 

SD レート：最大 8 Mbps 

約131時間 










































































本製品の周辺にが熱を巧げるよラな物を置かない 

义ぶの原因となります。 


巧障を防ぐために W 下にごミ主意<ださい。 

•本製品は LU 下のよラな塌巧で保管•使用しないでください。 

《使用時/保管時》 

■振動や衝撃の加わる場巧■直射日光のあたる場所■湿気やホコリが多い場巧 
■ミ宜度差の激しい場所■熱の発まする物の近く（ストーブ、ヒータなど） 

■強い磁力電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、お線機など） 
■水気の多い場巧(台巧、浴室など）■傾いた場巧 

■腐食性ガス雰囲気中にに、 H 2 S 、 NH 3、 S 02、 N 0 X など）■静電気の影響の強い場所 
《使用時のみ》 

■保ミ品、保湿性の高いものの近く（じゆうたん、スポンスダンボール、発泡スチ□ールなど） 
■製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるよろな場所 
•本製品は精密部品です。似下の注意をしてください。 

■落としたり、衝撃を加えない 

■本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない 

■重いものを上にのせない 

■本製品のそばで飲食•喫煙などをしない 

•アクセスランプ点灯/点;威中に電源を切つたり、パソコンをリセットしないでください。 

故障の原因になつたり、データがミ肖失するおそれがあります。 

参本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないよろにしてください。 


故障や頁常のまま、巧結しない 

本製品に巧障や異萬がある場合は、必ず接続している槪器から取り列して 
<ださい。 

そのまま使巧すると、义災•感電ぶ障の原因となりま不 

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使吊を中止 
する 

そのまま使用すると火災•感電の原因となります。 

決められた電源•ケーブルで使巧する 

所定ながの雲源およびケーブルで、本製品を使用すると义ぶ•感電の原因と 
なりま不 


その他のご注意 

•スタンバイ、休止、スリースサスペンド、レジュームなどのパソコンの省電力槪能はご利巧いただ 
けません。 

•本製品にソフトウェアをインス!^ールしないでくださし、。 0 S 超動時に実行されるプ□グラムが 
見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア（ワープ□ソフト、ゲームソフトなど）が正常に利 
巧できない場合があります。 

•本製品接続時、化の USB 槪器を使ラ場合にま意してください。 

■本製品の転送速度が遅くなることがあります。 

■本製品を US 己ハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンの USB ポート 
に直接、接続してください。 

•Active Directorv には対応しておりません。 


本製品を踏まない 

破損し、ケガの原因となります■。特に、かさなお子様にはご注意ください。 


お手入れについて 

•本体についた汚れなどを落とす場ちは、票らかい巧で乾拭きしてくださし、。 

•洗剤でミちれを落とす場ちは、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。 

•ベンジン、乃レコール、シンナー系の湛剤を含んでいるものは使巧しないでください。 

•市販のクリーこングキットを使用して、本製品のクリーこング作業を行わないでください。故障の原 
因にな U ます。 


ラジオやテレビの近 < で使用する場合のご注意 

この装置は、クラス A 情報お術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波巧害を引き起こすこと 
があります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう韋ボされることがあります。 

VCCI-A 


♦ハードディスクに記録されたデータは、 0 S 上で削除したり、ハードディスクをフォーマットするなど 
の作業を巧っただけでは、特巧なソフトウェアなどを利用することで、データを復元•再利用できて 
しまラ場合があります。 

その結果として、情報が漏演してしまう可能性もありますので、情報漏洩などのトラブルを回避する 
ために、データミ肖まのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめします。 

ハードディスク上のソフトウェアについて 

ハードディスク上のソフトウェア (0 S 、 アプリケーシヨンソフトなど）を削隙することなくハー 
ドディスクを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許盖契約に抵触する場をがあります。 


广パックアップとは- 

ノ、ー ドディスクなどになをされたデータを守るために、別の記憶媒イ本(ハードディスク、 
や己 D’DVD メディアなど）にデータの複製を作成することをいいま t —。 

外付ハードディスクなどにデータを移動させることは「パックアッでではありません。 
同じデータが2か所にあることではじめて「バックアッでをした事になります"。 

万が一、故障や人為的なミスなどで、一方のデータが失われても、残ったちのデータは使 
えるので安むです。不測のま態に備えるためにも、ぜひバックアップを行ってください。 


ま意 


本製品は精密機器です。巧なのが障等の理由によってデータがミ肖み 
する場さがあります。万が一の場さに備え、定お的に r バックアッで 
を行ってください。 

巧社;では、いかなる場合においても記録内容の修復 • 復元 • 複製など 
はいたしません。 

また、何らかの原因で本製品にデータ保巧ができなかった場合、いか 
なる理由であつても一切その責任は負いかねます。 


使用上のごま意 


巧をのために 


お使いになるもへの危害、財産への損害を未然に防ぎ、ま全に正しく 
お使いいただくための;主意事項を記載しています。 

ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。 


^ • 客告およびま意表示 ' 

A を険 

この表示のま意事 I 目を守らないと、死 t または重傷を負5をおがま 
じます。 

A 警告 

この表示のミ主意事項を守らないと、死 t または重傷を負ラことがあ 
リます^ 

A 注意 

この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり同辺の物品に損害 
をちえたりすることがあります。 


0 


禁止 


〇 


指示を守る 


A を険 


0 


本製品を修理•巧造•分昭しない 

义ぶや感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。 


A 警告 


0 


接触禁止 

雷が鳴り出したら、本製品や電源ケーブルには軸れないでください。 
感電の原因となります。 

めらしたり、水気のぞい場所で使用しない 

火ぶ•感電の原因とな U ます—。 

•お風呂場、雨天、降雪中、;毎岸、水辺でのご使用は、特にごま意ください。 
•水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かない。 


巧棄や譲渡の際のごを意 

夕消まソフト等利用し、データを完を'消ましてください。 


0 0 0 0 


0 


♦本製品を廃棄する際は、化方自治体の条例にしたがってください。 


ア フターサー ビス 


保註規定 


ご提供いただしが個人情報は、製品のお問音せなどアフターサービス及び顧客満足度向 
上のアンケート切外の目的口ま利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必 
要な範囲内で業務を委託する場含を除き、お客様の同意なく第王者へ提供、または第王 
者と共同して利用しすこしません。 


お問い合わせについで 


骄 

巧 


必ず 1 U 下の内容をごお認<ださい- 

巧なサポートぺージの Q & A を参照 

♦ http :// www . iodata . jp / support / 

最新のドライバーソフト等をダウンロード 

♦ http :// www . iodata . jp / lib / 




それでち解決できない場さは、サポートセンターべ 


電話： 東京 03-3254-1095 をミ只 076-260-3688 
FAX :東京 03-3254-9055 金ミ只 076-260-3360 

※受付時間 9:0 日〜 17: 日 0 月〜金曜日（祝祭日をのぞく） 

インターネット： http :// www . iodata . jp / support / 

<ご用意いただぐ眉報 > 製品ち/パソコンの型番/ 0S(Windows.Mac OS) 


修理についで 


切 下は 八 ー ドウエアに関する保証規定を記載しでおります:ご使巧前 (こ、 必すお読みください。 


保証規定 


①保証内容 

取扱説日月書•本体添付ラペルなどのを意書きに従った正常な使巧が態で故障した場合に 
は、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換い 
たします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。 

©保証が象 

保証の巧象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消 
耗品類は保証の巧象とはなりません。 

@修理®頼 

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウ X ア保証書を弊社へお持ち込み 
頂けますようお願いいたします■。送付される榻合は、発送時の費用はお客様のご負担 
、弊社からの返を時の費用は弊社負担とさせて頂きます。また、発送の隙は必ず宅配 
便をご利巧頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱•個包材をご使巧頂き、輸送 
に関する保証および輸送が況が確認できる業者のご利巧をお願いいたします。 

@保証適応外 

夕の場合は有料修理となります。 

1) ご購入日から保証期間が経過した場を。 

2) ハードウェア自身の消耗に起因するな障または損傷 

(本製品は製品の性質上、書き込み可能回数など製品寿命がございます。） 

3) 修理ご化巧の際、お質し\上げ時のレシートのご提示がし \ただけなし ^場合。 

4) 义巧、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異萬電圧によるが障ちしくは損傷。 

5) お貿い上げ後の輸送、移動時の落下•衝撃などお取 U 扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。 

货接続時の不備に起因するな障もしくは損傷または接続している他の機器に起因するな障もしくは損傷。 

7) 取扱説明書の記載の使用方法またはま意に反するお取り扱いに起因するが障もしくは損傷。 

8) 弊社切外で巧造、調整、部品交換などをされた塌合。 

9) その他巧社の半 U 断に基づき有料と認められる塌合。 

魯醉社を責 

本製品の故障、または使巧によって生じた保存データの消失など、直接および間接 
の損害について弊社は一切責任を負いません。 


修理をご依頼される場合は、切下の要領でお送りください。 


ハードウエア 
巧証書 


メモ ろ _i •氏ち 


>住所 


>電話番号 



に AX 番号参メールアドレス参症が 


※メモの代わりに Web 掲載の修理依頼書を 
印刷してご利用いただくと便利です。 

烟包は厳重に！ 

弊社到着までに破損した場合、有料修理と 
なる場合があります。 


紛失をさける為 


宅配便-書留ゆラパック 


でお送りください。 


干 920-8513 

石川県をミ尺市お田化 2 T 目84番巧 

株式を巧アイ■オー-データ機器修埋センター巧 


•送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただしております。 
•有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料） 

金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。 

♦内部データは厳密な検査のため、消去されます。何卒、ご了承くださし、。 
バックアップ可能な場をは、お送りいただく前にバックアップをおこなってく 
ださい。弊社修理センターではデータの修復はおこなつておりません。 
•お客様が目占られたシール等は、修理時に失われる場合があります。 

参保証内容については、保証規定に記載されています。 

♦修理をお送りになる前に製品名とシリ乃レ番号に/ N ) を控えておいてください。 


修理について詳しくは… http :// www . iodata . ip / support / after / 


©保証ち効節囲 

本保証書は日本国内においてのみ有効です。 
This warranty is valid only in Japan . 


※本保証書は、本書に明示した期間、条例のもとに 
おいて巧料修理をお巧まするものです。本保証書 
によってお客様の法律上の僅利を制おするもの 
ではありません。 


のは属品をはじめ、すべでの弾な製品を販売中。 

感巧一でち安松の製品保障サービス受は。 

感新規合員登録で、優待ボイント1,000円分進呈。 

※特巧内容は予告なくを至ずる場合びあります。 


[ 


アイオープラザ 


] 


www.ioplaza.jp/pkg.htm 


r 一可章 J 

1 ) 本製品及ぴ本書は株式舍社アイ*才 一• データ槪器の著作物でず。 
したがって、本製品及び本書の一部またはを部をお断で複製、複写、輯載、 
改変することは法律で禁じられていまず。 

2) 本製品は、医療磯器、原子力設備や磯器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、 
兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星な 
どの言度な信頼性を必要とする設備や機器としての使苗またはこれらに組 
み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御シス 
テムなどに本製品を使用され、本製品のな障により、人身事故、义災事故、 
せを的な損害などが生じても、幹せではいかなる責任も負いかねます。設 
備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、义災延烧巧策設計、誤 
動作防止設計など、ま全設計に万全を期されるよラごま意願います。 

3) 本製品は日本国内仕様でず。本製品を日本国がで使用された場合、弊社は 
一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外へのホ支 
術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了 
を<ださし 、。 (This product is for use only in Japan . We bear no 
responsibility for anydama 呂 es or losses arising from use of , 
or inability to use , this product outside Japan andprovide no 
technical support or after-service for this product outside 
Japan .) 

4) 本製品は「外国為替及ぴ外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当ず 
る場合があります。 

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要に 
なる場合があります。 

5) 本製品を運用した結果の化への影響については、上記にかかわらず責任は 
負いかねますのでご了承ください。 


♦1-0 DATA は、株式舍社アイ-オー-データ機器の登録商標です。 
参その他、一般に会社ち、製品ちは各社の商標または登録商標でず。 


デジタルライフの養を拡げる 

I 基アす ’ 71 ■—• デー9機器 

本化サボートセンター：干 920-8513 石川おホが巧段 m 町 2 TH 84 をよ也 

ホームぺージ： http :/ Avvvw . iodata . jp / support / 

Copyright ( C ) 2010 1-0 DATA DEVICE , INC . All Rights Reserved . 
























































